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26. So | 84 | 16.18 | 351 39.53 | 8q | 32 . q6 46.17 3 | 35.02 | Lo | 24 .Hh 23.59 | A1 045225 
6. 6 | 86 | 19 .78 | 80 | 6h lo | 86 | 3 .q7 48 - 33 35 | &@.76 | 30 1 v 39 . 8 | 50 | 7. 0 
Ho. 6g 33 37 68 | 61 | 28 .9u 7 36 . 06 42 . 38 3 | 4. 17 34 | 36. 3 32.45 | hu | 39.qh 
39. 35 | 7h | 20. | 58 | 57.128 7 38. li ho . go 30 | Hg.a7 | 35 | 36. 7 36.4ho | 30 | h5.50. 
58. || 27.32 | 65 | Hg.81 | 59| 38. 0 ho . 0q um | 49. % | 29 | 38% hs .u2 | 42 | 50.81 
h3.%1 | 65 | 28.73 | 6h | ha. % | 6q | ho. 62 50. 99 33 | 52. 55 | l2 | 45. 7q 50. 33 | 30 | 61.70 
la . 13 | 6q | 33. 98 | . 08 7] hh. 42 3.0 32 | 50.75 36 | 46.5} hh. 81 | 44 | 55.43 
h3. 51 | 72 | 25.38 | go | 39.77 | 88 | 34 .go 39 . 46 4! 38. on | 29 | 51. 14 37. 31 | 36 | 45.38 
ht. | jo | %.82 7h 61. 8 | Gol Hi. 60 51. Yi H | 60.07 | 28 H6..87 43. 47 Ho | 6o. 7 
38. dl Us .32 17.53 36. 57 ho . 18 PAT 3. Y 3 75 hi. 6 
pe Polos e 
Ca petites y Moyen aycaues | lier moyens L gadu—” Grandes 
1uadmebte” | 2% Auodrmestre | 3° udamestre ar AT Quest | 2 Ouodmmctre | 3° Cuaumeatre mes pluies 
Jade us | Malides- | Jours | Malade | ous | Malader Jaloet |Hows ek> |Aous | Malades |Houns | Molades Jolodes ours 
25.58 | 6ÿ | %o .5g | 82 | 45 .au | 62 | 29 .l2 45 .g0 | 56 | 17.16 | 5j | HS : 50 | 36 Vs 6q 31.42 | 42 
37. 81 | 60 | 18.30 | #6 | M .70 | 67 | LU .78 42 ln | 4 | 19.12 | 4 | 27. $0 | 3 6. 4 nn. | 33 
17. 86 | 76 | 16.55 | 62 | ho. 67 | 67 | 28.18 29.50 | 4 | 15.4 | U | 37.57 | 35 | 24.77 50.87 | 45 
h5.44 | ag | 18.95 | # | 32.g | 16 | lo.38 3 . 37 | 5h | %.64 | 35 | 76 : 33 | & | 59. lo 8. 63 | 51 
ho. 65 | 85 37 . 1H ROSE 7 5] 35 . 09 CROIRE J 30 45. 30 | 13 3h. 74 33. 84 | 51 
708$ |78 | 19.54 | 97 | 5%. 62.105211 34 69 a 8] |1g.#2 |W2| 54.77 | 4 | 43.40 34.64 | 39 
37.23 | 83 | 2.4 | 68 | 56.45 | 13 | 38.7a 3h. & | 46 | 2o.hg | 4 | 50. | 15 | 33.6 38.75 | 36 
63.65 | 5 | 17.54 | 63 | 48 . 18 | 58 | 45. 1 Wu. 57 | 3o | ons | 24 | HS. 374 | 47 | 38.86 h5.34 | 42 
54, 43 r 25.5 | 5 | 48.19 | 69 | 46.51 58 .06 | 36 | 29.87 |15 |. 48. 8 | 30 | lg.us 50.75 | 51 
ho.16 | 6o|u.u2 | 69 | 54.4 | © | 1.7 Ut. op | % | 19,3% | 30 | 3g.08 | 26 | 13. 4 32.16 | h2 
h8.33 | 70 | 15.32 | 69 | 68. 16 | 58 | 15 un | 60 | 24.74 | Ua | 66.66 |45 | Lo.,, h7.32 | 60 
La . 35 YU. 43 h7. 45 35, 83 36 . {0 22. qi h7 .of 35.15 36. 09 
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RÉSULTATS des RECHERCHES sur la CONNEXION 
etele MÉTÉOROLOGIE «là PATHOGÉNIE CIVILE à MILITAIRE ROME (2e 180 x 1001) 
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Mabodes Dos |Moades [Joux Molades [ours | Malades 


———— |— 


Grandes | Maxon. 
NWartahow| es 
Mafades ne 


RÉSULTATS ds RECHERCHES sua CONNEXION 
ate  MÉTÉOROLOGIE «x PATHOGÉNIE CIVILE « MILITAIRE « ROME (oet85c x 161) 
HÔPITAL MILITAIRE $S: ANDRÉ 


EN GÉNÉRAL 


Joyeuses Des Gibromls Dans un jour quelque P e S à ñ L e UT de l’ À { m 0 $ ph e re 
Ddpoudamment del Aa Du Cd ‘ Noations foebles, mouycwmcs dl rames Mariations moyowracs dk grades Ceavides Maxim 
5 » 1er 2e 3° a 1 Quadmedt| 2Quoarmet: | 2e Anadriment. | Lunées AE Quaorimest. | 2'Ouoimet. | 3*Quadriment. | Clypécs Varakionts | es 
LACS |Ouduin. | Juan | um. Clynccs Malo || Malates lu] Malines aus | Malades Jaledcs [su | Males [aus | Maldes [ous | Jilafares Joe fans |Mafioes 


[2 


4850 l.1) 4.73 |1l.83: 7-4 h.23|34 1.9 70 16 ha | GC 7-80 3.6 [42] 3.30 | 30 17.13 | 30 7-4 ki .h5 
1851 h,38| 7-9 17:97 g-qb h.124 on 8.18 CI nl 88| 10.41 Lh.GC|Y| 8.124 1ÿ.h8 |4 | 10. hi 5 .6o 
1882 | h.u1| 5.7 |17.01| 8. a W.11185| 3.46 |87| 16.45 | 86| 8.01 3.71 |u2| 3.33 || 16.53 |%| 7.4 G. 03 
1808 | 6.53] 3.869152. | 1h. 36 6.og|78| 3.921731 34.45] 61! 13.4) 6.55 |36| h.22| 36 32.39 | 47 | 11. 86 8.2 
1854 |6.1 3.54 29.69 | 14. H} 5.80/77| 8.44) 841 18.%0 | 78 | 14 .1û 6.3g| 33/1241 33) 25.40 | 151 18.13 13.70 
1859 | 3.61] 3.3/2] Ga h.46169| 3.40 |721u.6G|%| 6.5 3.64|u4| 3.54! 36! 1.18 |18| 6.17 h.18 
1856 | 2.70] 2.17 6.94h| 3.91 2,56168| 3.08 | 60] 7.5q| 53) 3.8 2.$q|h8| 1245/3531 7.12|%4) 3.58 3.14 
1857 4. ls 1.54 GHk| 3.1 4.56|60| 1.551 66| Gea|78| 3.58 5 4} 1.66! 30! 5.g$|U| 3.15 171 
1 3853 1.97 \. 3.76 4 37 2.1166| 1.48 1 3.14] 6| 2.9 2 ok 271 4.lh 17 ISA) 1.50 
1859 | 1.93| 1.33] 8.%0| y. 3-03|9h| 1.821751 7-71] 2) 5.4q 2.63 | 30| 4.06] 30| 7. 88/18] 3.23 1.66 
1860 | 4.37] 3.72|10.28| G.16 h.00179| 392/71| 9-81] 60! 5.46 3.85 |51| 3.37] 44 | 18.16 [14 5.36 2.q1 
Joyemnes | 3.99 | 3.64 | 14. 3h 7:35 3. 89 3.8| |1h.5h 7.4 3. 8; H.o6|  |15.15 1128 Lg 
ou ; < 
Te mpe r'albtou re dia ; 
Waiations peliles | moyemet ele quauDes /Variations moyemnce— ch grandes Grandes axim. 
; AT Quadrimette 2 Quoonmehra d Quadramestre” mecs 1% udumee 2% Quormestre | 3° Quadrimes e” nets Naaatious De 
CCS | Mafatet |Jaus | Maoder |Aous | Mal.des | Jours! JMtafodes ne Sous | Jalades | Jours! Maldes | Hours | Jfafadcs Jalwec [lus | Maliies 
4850 | h.1i gi | ?.6 | 85 | 15,15 | 8h! 7.3 hu | | 2.87 136 | 16.5 | Le 8.lg 13°. y0 A3 IMMO 
1854 | h.u3 | 91! 7.79 | 9h | 17.09 | a | 4.78 h.43 [18 | 7.63 |11 | 4 ho | 38 | 40 .% 7.7 |4 10 .$0, 
18524 | 5.88 | 8h} .3.97 | 75 | 16.8 | 59 | 5. hs .3 |312 | 3.66 | 4 | 16.22 | ho | 8.58 7.38 | 4 | 10.7 
4883 | 6.39 | 861 3.06 | 80 | 33.30 | & | 1h .% 6.63 |30 | 3.75 | 35 | 34.6 | 30 | 1h : 86 1.30 | 50! 17.) 
1854 | 6.% | 4 3 4 61 | 48.18 | 58 | 1h. 7-4 |3 | 7.1 | 4 | 36.35 | 39 | 13.91 12.30. | 18. vs 
1858 | 3.q8 7h | 3.uh | 58 | 13. ho L 6 .6a hour 126! 3.4 | 3% | 13.93 | 35 | 7.à #0 30 . (0 
1856 | 2.51 | 72| 1.3 |65 | 6.95 1 37h 4.63 | 34 | 1.61 [hi 6,92! 2% | 4.86 h.86 | 44 Lu 
He 2.40 | 65 | 41.68 |6i | 5.8 |6j| 3.% 4 4 | 3%) 20h | 35} 7.70 | M | L.30 6.10 | 3% | 6.5 
185$ 4.40 | 69 | 1.35 | 78 | 3.9 | 77 | 2.h4 1,2 [9 | 4.4 |% | 35.3] 3%] 4.1 2.43 | 4 | 4.6 
1859 | 2.81 |7%| 4.% || 7.6 | #7] 1h .08 2.75 145 | 1.45 | 44) 8 | 7 | ps h.55 | 3% | 5.69 
1860 | U.64 | 30 h.,, | 7h | 9.h |60| 5.85 5.21 | 38! L.58 | %4 | 11.40 | 2 | 6 ,93 9.5g | ho 11.48 
Joyowses 3.9 3,70 14. 39 127 h .23 3.74 15.17 7 -8$ 7.01 10 .34 
15 ] u 1 (8 ; . 
Puies peles moyeumcé Œ James Puics | Moyouncé ŒÆ ques Grandes 
y MGuemimene | 1 Quaumette | 3 Quoimete | Cuers 1 Quodrunets | 2* Quariehe | 3Œuadrimette | unes pluies. 
TES | alodee| ous | Malades hou | Male [faus | Moloder JMaladcs | ours | Malades | ous | Mafodes | euxs | Malades Maladies | Jours 
4850 W.13 | 69 | 2.05 | 81 | 16.08 | & | 16.08 h.33 | 36 Z.vo | 5h | 18.08 | 36 7% 9.80 | 42 
| 4851 5.% || 8.08! 3%) 15.8|6 | 9.7 3.U [WI 8.7 | 4 | 17.4 | % | 10.58 10.79 | 33 
1852 3.55 76 CO PT NS 67 8.01 3.89 | Y . LA) 16, Gi 33 9.14 1.oÿ | 4$ 
1855 1.4 | 4 | 3.98!) 37.28 luc | 1.46 5.u3 | 34 3.55 | 33 | 3.4 | u | 10.54 34.23 | 5 
1854 G.18 | 8 | 8.où | 58| 2.96 | 51 | 42,1 6.8 | # | 4.96 | 30 | 26.% | 18 | 2.43 8.60 | 51 
18585 26 ÉD CA EE SE te 52 | 6,61 Ge GET 3.07 | W] 1. | 4 3,86 h.81 | 3 
4856 2.18 | 8) 7.1 | 6e | 7.86 | us | 3.47 SCC EN ON EC PR PERS EE EC AT 3.6q | 3% 
Do) 2,64 | f 1.52 | 63 8.50 | 58 | 3.4 2 277.4 |do 41,5h | Y a 17 3.16 3.86 | 2 
1858 7 fi 1.50 | 59 | 5.55 | 69 | 3.531 2,22 | | 4,6 | 6 | 2,65 fa) 4 SR 
1859 3,24 | 6o| 1.2/6) 7.36 | 50 | 3.6 3.6 | 3% | 4.56 | % | 7.4 | 36 | 1.45 h.1g | 42 
1860 & , 61 D CL OS 6q 3.75 | #5 | 11.2 h .40 bo H.U | h2| 10.95 | 15 | #.04 | lp 80/60 
JMoyewmes | U.16 | 3.87 18.9 7 .ok 3.5 - 3.5 5.9 + | AI 
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RÉSULTATS ds RECHERCHES sk CONNEXION 
tek  MÉTÉOROLOGIE «x PATHOGENIE CIVILE 4 MILLTAIRE à ROME (neo 1861) 


MOPITAL MILITAIRE S° ANDRE : MALADIES A L'ÉPOQUE x JL INVA SION 
(Service de M'Mavyer. 


Joyeunes es Euhcs Dans un jour quelconques Péesanteur de. J/Almosphere 
Duacpers amet de Vétat Ru Cid Nariations petites moees de grandes. Nariations ouAmes ot greamdes Groudes | Maxim. 
"4 5 dl 2% | 1er Quaarinest | 2* Quadtumeat. | #+ Cuadriecst | Éanuées Ar Quodinet: [2 Quaimest | 5 Cuadtimot| des Natiakions | es 
ANCES | Quodvim. | Quadtm. | uodim. (nnecs JMalodes |Douul Malades |lous| Malades |Bons| Malades Jalades | Sous | Mlanes | Hours] Malades |Hous | Malade Malades [aus | Malades 
1880 | 1.92| 3:rv| 56 | 3.5 1.851975) 3416175] 5.6 |66| 3h 185] 2.43 | 30! 5.04 |17| 2.8 2.7 || 3.8 
1854 | 2.08] 3.94] Moy | 3.3 2.10 [77] 3.68 95) h.14 | 88! 3.ko 41812 | ha |u| 3.3 |4| 3.% 1.55 | 4 | 3.78 
1852 | 4.60! 4.89) h.4 | 2.57 1.582181] 1.884! 4.39 | 8 | 2.5 13h | 45) 2.04 | 23] 2.77 |16| 1.93 1.28 || %.w 
4895 | 41.391] 2,17| 5.9 | 3.52 2.35 |7 2.16 |73| 6.31 |61| 3.u8 2.481] 1.54|3| 6.08 |17| 3.%4 2.73 | #6 | h.30 
10854" |m.8| 3.86| 4.36 | 3.50 1.68%] 3.8/8) 4.64 |78| 5. 1.21% | 3.813) y.u6 |15 | 2.aq 3.63 | 30 | lh.80 
1 853 1.84| 1.86 | 4.7 | 2.82 1.88 70 ? .09 7 4.62 7h 1.87 1.40! Hh| 2.15 || 5.4 |16| 2.58 1.98 || 3.% 
ROOMS 27227230 ))102 "5; 2.06|61| 2.12] 80| 3.04 | 53 | 5.10 1.4145| 2.% || 2.6 |2%3| 2.3 2.46 | 3% 3.7 
1857 | 1.65] 1.461] 3.0 | 2.04 1.76/6| 1.65|66 0 78 | 1.18 1.614131 1.145132! 2.05 |A | 1.70. {li |? | 2.30 
(MONS M ETS ETS, 1.68 |6| 1h65) 214135 1.2 1.71% 1.549 |%) 2.04 |M| 41.75 1.56 | 30 | 2. ho 
18859 | 1.6|1.5| 3.46 | 2.4 1-51 |74| 1.612173) 3.40 |73 | 2.4 1.41% | 1.21%] 1.90 |17| 1.58 1.52| 41] 2.66 
18 Go 1.19] £.4h| 3.58 | 2:l 4.181795] 4.%|70| 3.89 |77 | 2.% | | 1.16 | | 2.0g [42] 3.08 | 17 | 1 .q1 1.61 | | 2.18 
Moynes | 1-69] 2-36 | 4.08 | 2.78 1.76 2 .3q L 08 4. 8q 1.73 1.39 3.6 4.18 4.05| | 3.4 
Température Se 

N'aiations potiles , motowues ol grandes 7 Variations Moyennes Œ quandes des | Jaime 

, M uarmetie| 22 uaduimestte | 3° Quodvumedtre ces A Quaumestre” |? Quodmestre | 3° Quoimetre | mecs wüahous | des 
JLCLS es eus | Male” |Houns | Maladec [Hours | Maloder Jafadce Bouns | Malader Hous | Malodcs | Jours | Malores Jolodes un | Malo 
4850 1.85 | 91] 2.95 | 83 | 5.76-| 8h | 3.46 1-7 03080) NE EE NS 77 ES et 
13 51 2.09 | 91] U.04 | 94 | 4.26, | 9 | 3.46 2.04 1048 3 IN NU NS "76 4.30 | 11 | 4.75 
1852 CSSS UNS EE NUE MCE 10001697) RMC ES NES DE RSS 3.09 | 4 | 4.50 
1883 2.54 | 86] 1 .g6 | 8 a 86 | 3.8 3,06 | % D ES 6 6 | 1.88 » 4 50 | 4.77 
188% | 1.8 | 84] 3.58 | & | ka | 78 | 3.23 2.16 | 3% | 3.4 | 4 | 3.49 | 4 | 5.4 3.4 [ul 4.% 
1855 | 1.75 | qu | 1.54 | 58 | 4.88/| | 2.& ONE ET RS ET A EN TO RE NC 1.95 | 30 | 2.4 
INSCIONIMNDNT CIE TN EEE IS NS PE 4 2.13 1.62 | 3] 4.09 | Hi} 3.34 | 4 | 4.% 2,3% |H2| 3.6 
1857 mr 6! 1.66 | 6 | 42.8 | 69 | 2.13 14500 En) EME SE TO AN 2.$% | 30 | 3.4 
1856 1051 | bg A SE TN TT AT 1.51 | 3 1.7 | 4 | 2.36 | 3% 1.86 2.15, | #4 3,12 
1859 |: 4.60 || 4 Go | go | 3.50 | 88 | 2.%4 1.52 95 | 468) Sgen 35 1.86 | 36 | 3.00 
1860 | 1.% |%| 4.4 | H| 3.3 | 6 | 2.43 1.%4 | 38! 2.74 | M] 3.75 | 48 4.30 2.90 | uw | 4.86 


Dit ue 


S 


e 
D fiee obkes cmmes cl quamèes Phuier— emmcs des Graves 

à hé Onde A So due Olmecs AT AuQruimestée - a ne a dandhe Omnecs PB Luie «© 

JMafades Vous | Mafades |Mous | Malades | ous | Jalades JMaldes ous | Makones | ous | Malade | Sous | Male Jofades | Jours 

[43850 476 [Gi | 4,36) 37 ul |"ér" sé {go | 3% | 2.8 | | 5.10 | 3% | 3.4 3.81 |A 
48$1 2,0% | Go | 2.6 | 76 | 3.64] & | 2.8 2.29 | 4 À 596 | | 3.43 | % | 35,1 y ARE 
[1852 4,47) 76) M en) 3 4 à, 80 PNA A AU QT Sn et 3.60 | 45 
[1853 æ,40 | gp | 22% sn | G -18 | hé), 21 Z, 30 9h |: #,00 185 | 5 6 ln" ct 1.4 | 4 
1851 SDL D CE PNEUS A OP NE PATRON Le 2,1 68 0) SIA)" - He a EP AA ER PMR PRE 
CANON CE RE NCAR TER SERRE 1 281 cl ele BIO) 0 RE 7 21001e | 03) 
1856 1.54 | 8 2,35 | 6 | 3,7 |) 7726 1.16 ut 2.10 | A | 3,93 | 415 | 2.06 2-09 | 036 
or LION COEUR ESS AS CE D ETS 10008 Nat 31 AE 40e 27e | MEHR GT 1 6h | U2 
MCE AC RE NE PE D RE ET NC RE TN EE ET TON SC EE IR Ne 7 1 66 | # 
185$ 1,70 | 61 1.48 | 61 3.46 | 5} 2.1 1.670030) 11. 670 re m7" CENTRE 
186o 4 4 | ph 1,55 | 69}, 2.7 | 39), 16 1% | 60! 2.1 | u2 | 4.% |15| 1.39 1 56 | 6ù 

17 7.4 3.61 2.3 1.88 4:98 2,51 ?.lo 2 36 


3 FPE = = - DENT 2DE à eat 


HOPITAL MILITAIRE S' ANDRÉ. 


FIÈVRES INTERMITTENTES (264850 x 1090) 
td ACCÈS FÉBRILES (94868 1001) 
Service de M° Mayer. R 


DA L « 
IMoyeumes Des Ulrccs Dans vs jour quelconque je P esan É eur de 1 Â tm 0 S P h ere 
Juacpouoammentde L'Élat du Gel /Vaaations pelles, moyenes qran2es Variations moyennes cd 'quandes Gran -|Mione 
y 4" 2e 3° , 1Quodrmestre 2'quadument. qu adtmest: mecs L'Quadrneste| 2 Qurdaimet 3'quedemest. Anmccs Woœualions 20 
7102 udrm Qudum. um. mecs Gicu.isstern | Doivr Fev ttense | dau |ivimteun. | ours Ts. tour. Fey. iteuu. Moucs |Fion terre. | Jours | Fev viteun lDaurs| Toy inter Gicv.uloeys . | Jours Pise iutérn 
CtBso ins) sus All 16) sul) 1.81] |aoy lue 2.261350! 518 30 2 | À2.08 [24 | 4,00 
1851 1.30| 3.00| 3.31 | 2.56 4.30 re 3.15 |91 | 3.91 | 88| 2.86 1.30 |24| 3.67 |2 | À ,81 | | 1.76 3.4h 118 | 5.2 
1852 0.81 | 1.82 on 1.91 0. 85 41.1h|8| L.05 | 86| 2.05 0.98 |h2| 4.27 |24| 3.685127 | 1.85 { .43| 30 | 3.40 
1853 4.63 | 4.01 | 5.52| 2.78 1.68 178| 1.41 173| 5.53|6| 2.60 1.59 | %6| 1,27 136] 6 .li 2712.81 2.71 27 3.go 
4 854 0.80 | 1.q3| 3.02| 4.69 1.4 |77| 2.1h|8h| 3.17 18| 2.29 0.87133|1.g97133|2 6ol|15 1.57 1.89|30 | 2.80 
| 854 1.02 | 0.45| 3.64! 4 .88 1.06 |6q| 1.011721 3.84 |7h| 2.00 0.98|h2| o.80|36|h4 88|118| 1.52 0.93] 36 | 4. 80 
1 856 1.061 1.43| 2,69] 1.66 1.01 |65| 41.39| 80) 2.77] 33] 1 .68 1 ,012|48| 1.413312 63|24| 1 .h6 1.59 |%4 | 2.54 
1 857 0.795 | 0.34 | 2.6k 1.96 0.77|60) 0.39 | 66 2.9|78| 1 22 A,42|19%]| 0,.{n|30|2 || 1.22 o.66| 27 1 46 
Mououues| 1.07| 1.54] 3.71] 2.05 z 1.15 3.80] | ?.19 1.11 1.8 1.8 3.63 
lun] 2'Quadun| Quedum | Oymécs Gecofuf. (ours csfebail Mouns | GecBul Vours| aaèfdil À fuit lou lac QOul aus Macs fétil. Vans laut À TaucsRfit Mous Crée fr. 
1838 |1.30| 4.01 3.31] 1.01 Miel ae) t.g6l66) 180) |1.20 210.46 le la ue la | 1.65 0.8 (27 | 1.70 
1 859 3.90| 4.90| 7.23] A.09 H.oN{gu| 1.521955] 7 59/72) 1.83 3.19 | 30] 1.12 130 | 8.06 |18| 3.32 2.91% | 5 5 
1860 3.85| 0.d9| M.2%| 5.37 3.721391 1:18|7| 1.04%) 5.5 3.851} 0.52 |34 10.58 |12 | 3.96 2.351353 | 5 5 
Moyeumes 3.02| 1,3%0| 7.%5| 0.79 5.09 127 3.90 3.99 2.76 CT) 7.09 2.97 9 .0$ 3,55 
: ; ! 
= Température de PILE 
Naœualious polles , mogonucs  guawcs IV wa akions moyennes dE grandes Gramdes Maxun 
Ds je Quest 2: Quodrmetree | 3° Juoorumeslie” 1] umces AC Quod meslie- 2*Quoduimestre, | 9 Quodmeñtre mecs Væciodions 2o 
Dow. unten. | Hours Dievres inteu. Yours Ticv. dom Hours Ter. tit. Fev. qféuit. | Jours Gièy. we: Mous Fo. mél, ours Fours intoun. Feed Jours For wteunit: 
1850 nt loi | 1.85 les | 5,52 | 8 | 3.74 o.71 [#9 | 1.78 |36| D .59 | h2 | 3 .% 3.11 |35 | L.@ 
1851 1.1 lot | 3.03 | ou | 8.26 | qi | 2.79 1307107811) 8.871229 09) 2815260 9.77 | 12 | à 6 
1852 0.96 | 8h | 1.06%] h.16 | 89] 2.12 1,00 |3%| 1.10! 31| 3.gq7|lo) 2.18 2.6 NU TRS 
1853 10.62 | 866 En 16 60 S 060) 66 0000 2.00 | 30! 4.%|35| 7.401] 50! 5.56 3.17 | & | 5.7 
1854 o .gh | 83 1 . 88 | Gt | > 5 78 2.09 A nb ee AE ST DEEE Ci 170 PINS; 
1 855 1.08 | 7h CL ETS EC PCT 0 TAC LEN SCENE ef E TA RE on cent 2 LÉ CL) 1.50 | 30| 2,4% 
1 656 (PEAU) Li Le EE NE TE PE DES) 0, 209 2 A A 8 ph et EG UE ns 
1 857 0,74 |65 | 0.354 | 6j | 2.26 | 69| 4 ,14 4 2002120: Lo D SSI Sr INT PA 1.63 | 30 | Z.40 
JMoguncs| 1.12 RAT PR RE ne en ONE ns 5.90 
Olcces fébuiles| Jours | Accés fées Jours [acces fébriles [Hours |Olecés bus | Olccès fébriles | ouus | Cecès (ebiles | Deus | fébriles | Douss |Otzcesfébriles ccès Pébuiles |Tenrs | Cleces files 
1858 1.18 | Go | 1.06 | 78 | 8.56 | 77 | 1.87 au lol 4098 2 ln 1,31 lan | 2.6 
1859 4.06 | 72 | 1.18 | go | 6.85 | 88 | 3'.96 620 RS | 22e 7 29 | L.ot LT GA NE LA CE 
_1860 | 3.50 |7o | 1.18 | 3h | 11.36 | 6o | 4.96 _h.go | 38| 1.08 | 2h | 11 86 | 28 | 6 ob _7-75 40 |_ 9.87 
Moyenmes| 2.89 1.13 7.19 3.59 hton ele 7.1 3.99 h.h3 6.0! 
Pl nee | 
À Piece petites, moyennes Œarms , ; Pluicc , Mmoyemcs dŒ qrmèé , Growdes 
AINCCS |iMQuadumete | 22 Quedrimestre | "8: Juodrumeste | Clneca AE Quadimestue” | 1Qumestre" 13 Quadrimetre |unccs” otuierx 
Gicvres internat] Jours |Piovics inhonil| Jours |Ficvresintert, | Ducs |Ticvces item. Gièvacs wshounut Dons Five boum. Dons Giüvnes inlésmit |nns |Ficyres intermite Roues tem. | Jours 
4850 4.93 |G 2.6h | 82 | H.9o2 | 62 2738 4.00 | 36 19 Ho | 54  & 80°) 36 |. 9, 96 h . 80 | 42 
1851 1533060 | 03 "N7R T0) EEE tee PSS J,.752 AIS ones | 3.:4128 /30, 2000 3.09 | 35 
1852 0.77 | 76 1.80 | 62 | 3.l6 |67 le 57 0.63 | 24 0.62 || 2 0) 13m ON 2.89 | 45 
1853 1.5k | 99 | 41.06] 74 | 6.1 | 16] 2.534 4.98 | 54 | o.568 | 33 | 6.33 | 4 | 1.46 20 |A 
1854 0.91 | 85 | 23:04 | $8 | 3.12 | 8 | 1.6 4. 060 ee 7e EAN TE SM NS; ur, 51 
1855 1.19 | 78 | 0.48 ] 22. €s |N6/ | UU39 12-2500) 0, na Nr 00e) UE Sen 1.8 | 3 
1856 (ONE ONE NO) l 25 60 SN A 37 mx 0.7h | 6! 1.24 | Ge Cou RATE 
1857 0 .82 | 5 0.25 | 65 2.24 | 58 1,41 o . 83 | 30 ONE 1.59 37 { ”189 0.93 | 44 
IMtoyewnes | 1.084 | 1.6 | | 3.& 1.89 | | 1.06 .#| [3560 1.92 2. 2 
| ecès Rates | Sous |Ges Giles | Bonus |Etccts Rails | Bouc l'autsfétules clecès (des |Baves |dleas(Uiles has Olës/ailes lou Etes files Ole [bles |uns 
1858 ju [y los | 59 | 5.55 | 6] 1.00 1,36 | 36 | 41.00 |15 | 4.00 |0 | 4.2 2.30 |5 
1859 a a fl 19 éd 6 .al 5 3 4. h .ly | 30 4.10 | 30 6:22 | 36 io ha L? 
_1860 ui | go 4.02 |69| 12.47 | 58| 4.4 ÿ .87 | 60 | 4.00 |h2 | 10.ho |15 | 3.7 h.06 | 60 
 Moyauxs | 3.13 107 7.58 3.43 LTD EE b. 87 Du |: 35161 
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INDEX 


PLANCHE LI. 
a. État du ciel à Rosmce, de 2839 à 8861. 
4° Indications de la pluie, neige, grêle, gelée, brouillard, orages ei tonnerre, 
du ciel serein, nuageux et couvert. 
b. Vents en particulier à Rome de 1850 à 1861. 
4° Indications de leur direction, de leur fréquence et du calme. 
c. Vents en particniier, em général en rapport avec Ia 
pathogénie. 
4° Indications de la force, par mois. 
2° Direction moyenne, en comptant les degrés du N. à VE., et force moyenne 
en mille géographique de 1853 mètres. 
3° Humidité absolue de l'air à Rome de 1853 à 1861. — Hauteurs moyennes 
psychrométriques par heure. 


PLANCHE 11. 


d. Humidité relative de l'air à Rome de 18590 à 1861. 
1° Hauteurs moyennes hygrométriques et psychrométriques, par heures ; 
maxima et minima, leur date par mois. 
e. Pesanéteur de l'atmosphère à Rome de 1850 à 4861. 
1° Hauteurs moyennes barométriques, par heures; maxima et minima, leur 
date par mois. 
f. Température de l'air à Rome de 1850 à 41861.. 


1° Hauteurs moyennes thermométriques, par heures; maxima et minima, leur 
date par mois. 


PLANCHE II. 


g. Pesanteur, chaleur et humidité absolue de L'air, pluie, 
em rapporé avec la pathogémie à Rome de 1850 à 1561. 
1° Hauteurs moyennes barométriques, thermométriques, psychrométriques et 
pluviométriques, par mois, 
h. Pesanteur, chaleur et humidité relative de L'air, en rap- 
poré avec la pathogémic à Rome de 1850 à 1861. 
1° Variations barométriques, thermométriques et psychrométriques, par mois. 


]. Courbe nosographique moyenne civile, mililaire de 1850 
a 1861, à Rome. 
40 Hôpital civil Santo-Spirito, en général. 
20 Hôpital militaire Saint-André, en général, 


PLANCHES IV A XIV. 


Courbes météorographiques. 
4° Pluviomètre en lignes de 1850 à 4856 ; en millimètres de 1856 à 1861. 
2° Baromètre en pouces non réduit à zéro de 1859 à 1856 ; réduit à zéro de 1856 
à 1861. (Observation à midi.) 
3° Thermomètre Réaumur de 4850 à 1856 : centigrade de 1856 à 1861. 


Courbes nosographiques, 
1° Hôpital militaire Saint-André, en général. 
2° Hôpital civil Santo-Spirito, en général. 
3° Hôpital militaire Saint-André (service de M. Mayer, médecin en chef); 
maladies ramenées à l’époque de leur invasion. 


4 Hôpital militaire Saint-André (service de M. Mayer); fièvres intermittentes 
paludéennes de 1850 à 1858 ; accès fébriles palustres de 1858 à 1861. 


PLANCHE XV. 


Roses anémodynamiques ( Fig. 1,11, LI, IV) et rose thermos= 
anémoméctrique (Fig. v). 


PLANCHE XVI, 


Résultats numériques des recherches sur la connexion 
entre la météorologie et Ia pathogénie civile et militaire à 
Rome, de 1550 à 1861. 

4° Hôpital civil Santo-Spirito , en général, et pesanteur de l’atmosphère, cha- 
leur de l'air, quantité de pluie. 

20 Hôpital militaire Saint-André, en général, et pesanteur de l'atmosphère, cha- 
leur de l’air, quantité de pluie. 

3° Hôpital militaire Saint-André (maladies ramenées à l’époque de leur invasion) 
et pesanteur de l’atmosphère, chaleur de l'air, quantité de pluie. 

4° Hôpital militaire Saint-André (fièvres intermittentes paludéennes, de 1850 à 
1858, et accès fébriles palustres, de 1858 à 1861), et pesanteur de l'atmo— 
sphère, chaleur de l'air, quantité de pluie. 
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